FRANÇAISE ? ___ DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 


Élections Législatives du 25 Novembre 1967 


«Scrutin de Ballottage) 


Circonscription de BERGERAC 


ÉLECTRICES, ÉLECTEURS, MES AMIS, 


Je ne veux pas attendre plus longtemps pour dire ma très profonde gratitude aux 11.105 élec- 
trices et électeurs qui m'ont placé bien en tête de tous les candidats. 

Eu égard au nombre et à la qualité de mes concurrents et aux moyens que certains ont em- 
ployés, j'avoue que je suis très fier de votre témoignage. 

Fidèle à une règle immuable que je me suis fixé, je ne répondrai, personnellement, à aucune 
attaque. 

Je veux simplement répéter avec force que je ne serai l'élu ni d'un comité, n1 d'une classe, 
mais de tous les RÉPUBLICAINS. 

Comme toujours, je sera1 demain pour l'UNION et au service de tous les habitants de l’arron- 
dissement, sans faire aucune distinction sur les appartenances religieuses ou sociales. 

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS, je compte sur vous pour un nouvel effort dimanche ! Et 


vous remerciant encore une fois de votre confiance, je vous assure de mon DÉVOUEMENT et 


de ma RECONNAISSANCE. 


Louis PIMONT 


Conseiller Général de Bergerac 
Officier de la Légion d'Honneur 
Croix de Guerre, Rosette de la Résistance 
Officier d'Académie 
Officier du Mérite Agricole 


Candidat Républicain-Socialiste 


Vu : LE CANDIDAT 








